


Relatório 
Mensal 


MARÇO 2019 


Relatório mensal das atividades da Comissão de Readequação da Rede 


Física do SUS — CRRF-SUS 





Comissão de Readequação da Rede Física do SUS — CRRF-SUS 


Ministério da Saúde 


Esplanada dos Ministério, Bloco G 


Tel. ((61) 3315-3862/3802/3351 
Ed. Sede — Brasília/DF 78.058-900 


crrf.sus(Osaude.gov.br 





Sumário 





Sumário 


Legislação 1 





Resumo Operacional 


No 





Situação dos Processos 





Informações Complementares 





Informações de Contato 


q BÃO 





Pág. 01 





Neste espaço 
você encontra a 
principal 
legislação que 
normatiza o 
processo de 
Readequação da 
Rede Física do 
SUS. 


Legislação 





Legislação 


Decreto 9.380 de 2018 


O Decreto n.9.380 de 22 de maio de 2018 alterou o Decreto n. 7.827 de 16 de outubro, 
para dispor sobre a readequação da rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de 
investimentos realizados pelos entes federativos com recursos repassados pelo Fundo 
Nacional de Saúde. 


Portaria MS 3.583 de 2018 


A Portaria MS n. 3.583 de 5 de novembro de 2018 estabeleceu os procedimentos para 
execução do disposto no art. 2º do Decreto n. 9.380 de 2018 que trata da readequação da 
rede física do Sistema Único de Saúde oriunda de investimentos realizados pelos entes 
federativos com recursos repassados pelo Fundo Nacional de Saúde. 


Portaria MS 211 de 2019 

A Portaria MS n. 211 de 11 de fevereiro de 2019 estabeleceu a composição da Comissão 
de Readequação da Rede Física do SUS — CRRF-SUS e atribuiu ao Departamento de 
Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento a responsabilidade por coordenar 
os trabalhos da Comissão. 


10 de abril de 2019 
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Resumo Operacional 





Resumo Operacional 


Desde a constituição da Comissão de Readequação da Rede Física do SUS, o colegiado 


realizou 04 (quatro) reuniões ordinárias, bem como tomou providências administrativas para 


viabilizar o andamento dos processos, as quais destacam-se: 


a. 


Criação de espaço próprio no Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para 
tramitação dos processos da Comissão de Readequação da Rede Física do SUS, 
cuja sigla é CRRF-SUS 

Criação de e-mail institucional da Comissão para comunicação, cujo endereço é 
crrf.susQsaude.gov.br 

Criação de página eletrônica para concentrar informações sobre a Readequação da 
Rede Física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da- 
rede-fisica-do-sus 

Definição de fluxo e modelos de documentos para solicitação de readequação da 
rede física do SUS, disponível em: http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da- 
rede-fisica-do-sus 

Envio de Ofícios-Circulares Nº 22 e 23/2019/SE/GAB/SE/MS, assinados pelo 
Secretário executivo informando a todos os setores do MS e dos Núcleos Estaduais 
de Saúde, ao Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), Conselho 
Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) e Confederação 
Nacional dos Municípios (CNM) sobre a criação da CRRF-SUS e seus trabalhos, 
solicitando que estes auxiliem na divulgação dos fluxos definidos 
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Situação dos Processos 





Situação dos Processos 


Processos protocolados 


Todos os processos protocolados no Ministério da Saúde estão detalhados abaixo, 
identificados pelo município solicitante, data do recebimento e a situação atual. 


Número do Recebido na Situação 
Processo CRRF-SUS atual 
25000.016473-2019-78 07/03/2019 


25000.034168/2019-68 Altair 07/03/2019 | Aguardando 
documentação 


- ins 
25000.035008/2019-36 Machadinho D'Oeste 07/03/2019 | Não elegível 


25000.016789/2019-60 


25000.053983/2019-26 
asooonssossamoco | Suiacuz] | ariacoro| manto — 


25000.054893/2019-52 Poloni 28/03/2019 | Aguardando 
documentação 


Caso o ente interessado tenha dado entrada no pedido de readequação física, mas não 


15/03/2019 | Aguardando 
documentação 


25025.001895/2019-61 | Santa Vitória do Palmar 12/03/2019 | Aguardando 
documentação 


esteja acima relacionado, verificar junto ao órgão que recebeu a documentação qual o NUP 
do Processo protocolado no Sistema Eletrônico de Informação — SEI e informar à Comissão 
de Readequação da Rede Física —- CRRF-SUS, por meio do e-mail: crrf.susQsaude.gov.br 


Situação atual Nº de Processos Protocolados 
DO Emanálso po 06 
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Informações Complementares 





Informações Complementares 


Reunião da Comissão Intergestores Tripartite - CIT 


No dia 28 de março de 2019, a Comissão de Readequação da Rede Física do SUS 
apresentou informe na reunião ordinária da Comissão Intergestores Tripartite — CIT, e na 
oportunidade apresentou os trabalhos realizado até então, bem como todas as ações de 
divulgação tomadas pelo Ministério da Saúde. 


Divulgação 

O Ministério da Saúde estampou no Portal da Saúde as informações sobre a readequação 
da rede física do SUS, além de chamar atenção para o prazo de envio das solicitações, que 
se encerra em 30 de junho de 2019. Ademais, as redes sociais da Pasta (twitter, facebook) 
também divulgaram as mesmas informações. 
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Informações de Contato 


Comissão de Readequação da Rede Física do SUS — CRRF-SUS 
Ministério da Saúde 


Esplanada dos Ministério, Bloco G 
Ed. Sede — Brasília/DF 78.058-900 


Tel (61) 3315-3862/3802/3351 
e-mail crrf.susQOsaude.gov.br 
http://portalms.saude.gov.br/readequacao-da-rede-fisica-do-sus 


